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Agosto 2015 


Il mese in sintesi 


@ Fronte atlantico il 4 


@ L'8 temporali sui monti, 
locali piogge abbondanti 


@ Quarta ondata di calore 


@ Da Ferragosto al 19 
correnti più fresche e 
temporali intensi 


6 Nuova fase perturbata il 
24-25: temporali diffusi, 
intensi a Grado 


@ Dal 25 nuova ondata di 
calore 


In agosto ancora due ondate di calore 


Il mese è iniziato con il passaggio di una per- 
turbazione, che ha causato piogge moderate 
nella notte tra l'1 e il 2. Sono seguiti alcu- 


@ ni giorni di bel tempo, ma già la sera del 4 


la regione è stata interessata da un fronte 
atlantico, che ha causato diversi temporali 
sulla zona montana (a S. Vito di Cadore 3 
morti per le forti piogge) e vento sostenuto 
da nord nell'alta pianura. 

In seguito si è riaffermato l’anticiclone con 
Borino sulla costa e le temperature sono così 
tornate su valori molto alti. 


@ L'8, pur in un regime di alta pressione, 


dell’aria più umida sull'area alpina ha deter- 
minato dei temporali sui monti con piogge 
localmente abbondanti, mentre in pianura si 
è avuta solo della nuvolosità, che ha dato 
una tregua all’afa. 

Dal 9 l’anticiclone nord-africano si è riafferma- 
to in quota, mentre nei bassi strati le correnti 
si sono fatte più secche da nord-est. In que- 
ste condizioni le temperature sono diventate 


L'evento del mese 


© Grado allagata 


Il mese di agosto 2015 ha avuto diversi episodi di temporali in- 
tensi e in particolare di temporali serali o notturni: ovvero le notti 
tra 14 e 15, tra 15 e 16, tra 18 e 19 e tra 24 e 25 agosto. Mentre il 
temporale tra 14 e 15 era una probabile supercella (scoperchiato 
un tetto ad Azzano X), il caso su cui ci soffermeremo di seguito è 
quello del 24-25 agosto, che è salito all’onore delle cronache per 
aver prodotto a Grado 181 mm di pioggia in 24 ore (dalle 6 UTC 


del 24 alle 6 del 25). 


La situazione sinottica vedeva una depressione atlantica In spo- 
stamento dall'Inghilterra alla Danimarca tra il 24 e il 26 agosto. 
L'analisi dei fronti a scala sinottica evidenziava diversi passaggi 
sul centro Europa, ma solo verso il pomeriggio del 25 agosto il 
fronte - ormai occluso - sembrava scendere fin nella nostra re- 
gione. Invece, la situazione meteo già durante la giornata del 24 
agosto era caratterizzata da celle temporalesche sul nord Adriati- 
co, che si autorigeneravano circa nella stessa zona, interessando 
in particolare l'isola di Grado. Infatti, dalla figura a lato si evince 
come in diverse momenti della giornata (a cominciare già dalla 
mattina) ci siano state delle celle sviluppatesi sopra il mare, an- 
che se la loro intensità ha raggiunto valori notevoli solo tra 1 e 
le 3 UTC del 25 agosto (picco di pioggia oraria pari a 54.8 mm tra 


ll ele 2 UTC). 


> continua 





eccezionalmente alte (quarta ondata di calore @ 
dell'estate), fino a superare tra il 12 e il 14 i 
35 ©C in pianura (39 °C a Gradisca d'Isonzo). 
Da Ferragosto l’anticlone ha lasciato spazio 
a correnti atlantiche via via più fresche, che 
hanno determinato locali temporali e una di- 
minuzione della temperatura. 

Il primo fronte temporalesco, sebbene poco @® 
definito, si è avuto nella notte tra il 14 e il 
15: sulla provincia di Venezia si è formato 
un grosso temporale, che ha poi interessato 
buona parte del Friuli Venezia Giulia. Il tem- 
porale è stato caratterizzato da vento forte 
da ovest o sud-ovest (raffiche fino a 95 km/h 
a Lignano; abbattimento di alberi e danni sul 
tetto del teatro di Azzano X), molti fulmini e 
piogge intese solo nel Codroipese. Sempre 
il 15, a tarda sera, un forte temporale ha 
interessato Trieste con vento forte e molti ful- 
mini; altri temporali si sono avuti sulle Pre- 
alpi Carniche e nella notte in Carnia e nella 
pedemontana occidentale pordenonese. 


ARPA FVG - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, www.arpa.fvg.it 
struttura OSMER - Osservatorio Meteorologico Regionale, 
via Gioitti, 15 - | - 33040 Visco UD, tel. +39 0432 934111, fax +39 0432 934100, e-mail info@meteo.fvg.it, www.meteo.fvg.it 
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Questo è successo nonostante l'atmosfera non fosse particolarmente in- 
stabile: l'instabilità massima misurata dai sondaggi di Udine il 24 agosto 
(che era meno instabile del giorno seguente) è infatti osservata a mez- 
zanotte, con una differenza di temperatura tra la particella più instabile 


sollevata a 500 hPa e l’ambiente (DT500) pari a solo -0.8 K e un CAPE di 
266 J/kg. Quindi l'origine della convezione non va ricercata nella “classi- 
ca” instabilità potenziale in pianura, ma probabilmente in una situazione 
alla mesoscala che generava delle convergenze sul nord Adriatico, capa- 
ci di sollevare l’aria calda e umida sovrastante il mare. 


Il 16 un altro fronte freddo occidentale è arrivato sull’|- 
talia peninsulare interessando anche il Friuli Venezia 
Giulia, dove dal pomeriggio si sono avute piogge sparse 
e qualche temporale. La temperatura massima è scesa 
con decisione fino a raggiungere in pochi giorni valori 
inferiori ai 25 °C. 

Una nuova depressione ha iniziato ad interessare la re- 
gione il 18 pomeriggio, portando temporali sparsi prima 
sui monti, poi sull'alta pianura, fino alla costa. Il 19 il 
fronte atlantico ha generato una depressione sul Golfo 
di Venezia, causando ulteriori piogge e temporali, specie 
nel pomeriggio. 

Il 20, dopo una mattinata di sole, che ha fatto risalire la 
temperatura a quasi 30 °C, in seguito alla discesa di aria 
fredda in quota sono ripresi i temporali (più diffusi a est 
e sulla bassa pianura) con piogge localmente abbondanti 
e vento sostenuto. 

Sono seguiti alcuni giorni con variabilità, che hanno an- 
ticipato l’arrivo di una fase perturbata causata da una 
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Il fatto poi che la convezione si sia intensificata di notte (come, d'altra parte, 
in tutti i casi segnalati all’inizio di questo scritto) indica che c'è stato qualche 
meccanismo che l’ha favorita, probabilmente legato al diverso tasso di raf- 
freddamento radiativo tra terra e mare. Per esempio, a fine agosto di notte la 
pianura si raffredda molto rispetto al mare, intensificando la brezza di terra 
(ortogonale alla linea di costa e quindi da nord verso sud). Questa brezza di 
terra va a convergere con lo scirocco proveniente dal mare (probabilmente 
associato ad una piccola bassa pressione sulla laguna di Venezia) e questo 


“scontro” favorisce il sollevamento dell’aria calda e umida. 


saccatura atlantica che da Golfo di Biscaglia si è “allun- 
gata” fino al nord Italia. Questo flusso di correnti umide 
da sud-ovest in quota ha richiamato correnti sciroccali 
nei bassi strati, causando piogge e temporali diffusi nella 
notte tra il 24 e 25 (Grado, pioggia record in 24 h: 181 
mm; il 25 tra le 3 e 5 di notte, sempre a Grado, forte 
temporale con quasi 80 mm in 2 ore e allagamenti dif- 
fusi; piogge intense a Tricesimo; allagamenti a Trieste). 

Dal 25, in seguito alla risalita dell’anticiclone nord afri- 
cano, il tempo si è stabilizzato e si è avuta la seconda 
ondata di calore del mese (la quinta dall'inizio estate!), 
con elevato soleggiamento e temperature massime risa- 
lite fino a quasi 35 °C in pianura. 

Nell'ultimo giorno del mese si sono avute delle nebbie in 
pianura, frutto dell’alta pressione in quota e dell'umidità 
dell'alto Adriatico. 

Si éè così conclusa l'estate meteorologica 2015, che con 
circa 50 giorni oltre i 30 °C in pianura si pone come la 
seconda estate più calda dopo quella del 2003. 


Pioggia e fulmini 
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Pioggia nella norma, 
ma con grosse 
anomalie 


Durante l'ottavo mese 
del 2015 le piogge in 
Friuli Venezia Giu- 

lia sono state nella 
norma, ma con grosse 
anomalie da zona a 
zona. 


Sulla costa, infatti, si 
sono registrate delle 
precipitazioni mensili 
comprese tra 100 e 
250 mm; sulla pianura 
le pluviometrie sono 
variate dai 100 ai 1/70 
mm e sulle zone pre- 
alpine e montane dai 
100 ai 250 mm. 


Questa distribuzione 
così irregolare è stata 
determinata da alcuni 
episodi temporaleschi 
localmente molto 
intensi. 


Il giorno più piovoso 
del mese è stato il 

24 quando a Grado 

si sono misurati 103 
mm di pioggia, tanto 
che la località lagunare 
assieme a Bordano è 
risultata il luogo dove 
nel mese è piovuto di 


più. 


Nel mese si sono 
contati dai / ai 15 
giorni di pioggia, in 
linea con il dato medio 
climatico. 


Carnia 
TOLMEZZO 
ENEMONZO 
FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 


FORNI AVOLTRI 
PESARIIS 

e MONTE ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
S.FRANCESCO 
CIMOLAIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 
FUSINE 
PONTEBBA 
CAVE DEL PREDIL 
e MONTE LUSSARI 
PREALPI GIULIE 
MUSI 

CORITIS 
COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
MANIAGO 

VACILE 
ZEGLIANUTTO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 

PRADAMANO 

CIVIDALE 

CODROIPO 

TALMASSONS 
LAUZZACCO 

BICINICCO 

GORGO 

PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 

PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.E 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 
MUGGIA 
MONFALCONE 






























FOSSALON DI GRADO 
GRADO 
LIGNANO 














141 
159 
118 
167 
155 
151 
183 


120 
127 
162 
103 
171 


109 
115 
145 
127 
102 


240 
221 


145 
249 
83 
92 
96 
120 
146 
150 


168 
160 
122 
137 
120 
107 
110 
125 
109 
149 


39 
7] 
98 
154 


182 
135 


166 
155 


107 
115 
188 
214 
248 
128 











54,2 
41,6 
203 
56,2 
40,8 
36,8 
15,4 


41,0 
30,8 
49,2 
26,2 
58,0 


50,8 
44,8 


34,4 
78,0 
15,4 
33,6 
20,4 
28,3 
28,7 
39,8 


50,8 
92.0 
99,9 
41,0 
299 
43,8 
41,6 
34,2 
30,7 
92.1 


31,8 
16,6 
25,7 
45,0 


41,2 
41,0 


51,0 
47,6 


47,4 
58,4 
49,8 
T3:6 
102,8 
61,3 


15 
15 
lo 
15 
5 
15 
15 


15 
16 
15 
15 
16 


29 
29 
19 
20 
15 
15 
29 
20 


24 
24 


12 
10 
12 
13 
ll 


Il 
13 1355 
10 
9 
9 696 
7 
9 
9 


615 
570 


409 
540 


10 


70 


282 


343 
316 


262 
als 
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599 
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Agosto molto caldo, con altre due ondate di calore 


Le temperature medie di agosto (24-24 °C) sono state su- 
periori alla norma di circa 1,5 °C. L'andamento termico può 
comunque essere suddiviso in 4 fasi: i primi 4 giorni con 
temperature in pianura in linea con il dato medio climatico; il 
periodo dal 5 al 14 con valori termici ben più alti della norma 
e con massimi molto elevati (il 9 a Trieste 36.4 °C, record 
probabilmente dal 1945; il 14 a Gradisca quasi 39 °C); il 
periodo dal 15 al 24, in concomitanza con il periodo più 
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piovoso, con temperature costantemente inferiori alla media 
climatica (il 22 a Pradamano minima di 11.6 °C); gli ultimi 
6 giorni del mese con temperature in crescita fino a raggiun- 
gere valori sopra la media. 

Anche l'andamento della temperatura del mare ha ricalcato 
quello dell’aria, presentando, sebbene con un fisiologico sfa- 
samento, una fase calda a inizio seconda decade e una fase 
fredda all’inizio della terza. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 

in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima a 
1,8 m; la fascia arancione e 
blu indicano, rispettivamente, 
Il 90° percentile della tempe- 
ratura massima degli ultimi 
10 anni e il 10° percentile del- 
la temperatura minima degli 
ultimi 10 anni. 

Pannello 2: pittogrammi con le 
condizioni prevalenti del cielo 
e I fenomeni; le barbe indica- 
no la direzione di provenienza 
del vento a 10 me la relativa 


velocità massima giornaliera 
(5 m/s, trattino corto; 10 

m/s, trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la piog- 
gia (istogramma) in mm e la 
radiazione globale in MJ/m2. 
Pannello 4 (inferiore): tabella 
con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cumula- 
to di pioggia (mm) e il numero 
di giorni di pioggia nel mese. 


[2] Dati di: 

- neve forniti da Ufficio Neve e 
Valanghe della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 


- fulmini forniti da CESI-SIRFE 


[3] Confronto con le serie sto- 
riche OSMER degli ultimi 10 
anni (dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[4] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie dati 
<10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tmin<0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmax<0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
indicate con “*”. 


() Dati temporaneamente 


mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 





per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
tabelle 


nuovo massimo/ 
minimo 

valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 


valori inferiori al 10° 
percentile 


valori superiori al 90° 
percentile 





se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 
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Temperatura del mare a Trieste (°C, 2 m di profondità) — Agosto 2015 
123 4 5 6 7 8 9 10 ll 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Carnia 















































TOLMEZZO( 224) 121 22 358 12 0 0 15 1207 77 31/2010 381 04/2013 
ENEMONZO ZON 96 22 338 13 24,3 0 0 14 O 192 49 31/2010 374 04/2013 
FORNI DI SOPRA 188 8822 309 6 179 0 0 3 0 
PALUZZA 201 8522 344 6 0 0 14 0 
FORNI AVOLTRI( 181 89 22 306 6 0 0 3 0 178 44 30/2010 335 04/2013 
eMONTE ZONCOLAN MINI 74 139 25 7 0 0 0 0121 03 30/2010 259 03/2013 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 203 112 22 349 13 0 0 12 0 
CHIEVOLIS 218 115 22 362 12 0 0 15 0 
S.FRANCESCO MOB 109 22 354 12 0 0 15 0 192 55 31/2010 367 04/2013 
PIANCAVALLO 159 = 68° 22 263 6 16,5 0 0 0 0 
*MONTE SAN SIMEONE[ IST) 78019 247 8 0 0 0 0 142 20 31/2014 276 04/2018 
*PALA D'ALTEI 157 83° 24 248 14 0 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO INS 67 22 299 30 18,0 0 0 0 0 169 28 31/2010 35,2 03/2013 
FUSINE 17349 1° 308 14 0 0 5 0 
PONTEBBA 197 9822 341 6 0 0 14 0 
CAVE DEL PREDIL. 171. 7,2 22 299 14 0 0 0 0 
MONTE LUSSARI( 13,2) 53 1° 227 13 0 0 0 O 113 -10 30/2010 262 03/2013 
PREALPI GIULIE 
Musi® 2090 110 22 334 14 0 0 13 0 192 66 31/2010 353 04/2013 
CORITIS. 196 97 22 323 7 0 0 Il 0 186 48 08/2005 356 04/2013 
MONTE MATAJUR[ 147) 76 22 234 14 0 0 0 0130 09 30/2010 240 06/2013 
COLLINARE 
GEMONA[ 235) 148 21 351 8 21,8 0 0 16 ll 220 93 30/2010 365 06/2013 
BORDANO 240 150 22 371 12 0 0 16 13 
VACILEM2AIN 120 22 385 13 0 0 21 3 222 77 08/2005 386 23/2011 
FAGAGNA[ 232 135 22 345 12 23,7 0 0 16 ll 225 94 31/2010 379 06/2013 
FAEDIS| 240. 134 22 361 14 239 0 0 16 5 224 77 31/2010 381 06/2013 
SAN PIETRO AL NATISONE 226115 22 366 14 0 0 15 I 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 2448) 141 22 369 14 25,0 0 0 16 6227 68 31/2010 376 06/2013 
PRADAMANO 234 116 22 367 12 0 0 17 I 
CIVIDALE 238° 143 22 368 14 24,5 0 0 16 11 226 88 31/2010 380 06/2013 
CODROIPO 238. 124 22 361 14 249 0 0 18 4A 224 69 31/2010 371 07/2018 
TALMASSONS| 237.) 130 1 363 9 23,8 0 0 20 1 226 80 31/2010 370 23/2011 
LAUZZACCO 242 139 22 365 12 0 0 17 8 
BICINICCO 236135 22 37209 0 0 17 4 
GORGO 244 142 22 381 7 0 0 19 6 
PALAZZOLO DS. 235° 131 22 361 7 25,0 0 0 16 3226 7,1 31/2010 369 20/2012 
CERVIGNANO 242 134. 22 377 8 24,1 0 0 20 4 228 65 31/2010 373 07/2013 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE [245 132 22 367 12 0 0 18 7 232 89 31/2010 374 06/2013 
VIVARO 239 130 22 355 13 23,6 0 0 16 7 225 88 31/2010 368 05/2013 
BRUGNERA MB 123 22 378 133 24,6 0 0 19 3° 228 69 31/2010 383 23/2011 
SAN VITO ALTGL.| 237 130 22 362 13 23,1 0 0 18 5 223 75 31/2010 363 23/2011 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 249) 1411 14 25,6 0 0 22 60234 77 31/2010 383 05/2013 
CAPRIVA D.E| 246. 145 22 380 13 248 0 0 19 12 233 83 31/2010 386 05/2013 
CARSO 
SGONICO[ 2400) 140 20° 366 9 218 0 0 15 9 = 222 55 30/2010 380 05/2013 
BORGO GROTTA 235 132 22 362 14 0 0 15 9 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA[ 259 184 15 | 364] 9 0 0 13 25245 138 30/2010 350 23/2012 
MUGGIA 254 181 20 356 6 0 0 13 24 
MONFALCONE 24,3. 139 22 377 7 0 0 15 9 
FOSSALON DI GRADO| 25,0. 141 22 9 25,7 0 0 17 9 239 8,2 31/2010 374 05/2013 
GRADO 255 168 20 7 25,5 0 0 15 19 241 116 31/2010 357 23/2012 
LIGNANO| 25,5 172 22 363 14 0 0 15 21245 129 31/2010 371 19/2012 
BOA PALOMA| 244 171 19 336 6 0 0 8 210 244 138 30/2010 329 05/2013 


rivedere i box colorati 
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5 
go 
3 
g 
D 
Di 
E 
(0) 
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S 

SD 

D 

3 

(o 
Pioggia 7.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 1.0 6.4 0.2 18.4. 41.2 0.0 0.1 0.0 41.0 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 8.3 4.6 7.6 6.4 9.0 7.9 9.3 9.7 10.7 11.4 9.8 6.6 TA 6.5 16.1 6.8 4.6 7.5 84 12.7 5.2 6.7 5.9 6.6 9.3 9.0 5.7 5.5 5.3 5.2 6.0 
Vento medio 2.2 1.1 2.3 2.2 2.2 2.9 3.5 2.3 3.1 3.4 2.7 2.8 24 2.9 2.7 1.8 1.0 24 1.8 1.8 1.5 2.0 1.8 2.7 3.4 3.2 1.8 1.7 2.0 1.8 1.9 
T massima 30.3 28.7 32.3 33.6 34.9 36.1 36.6 37.4 36.5 35.4. 35.7 38.4 38.2 38.9 34.5 293 24.6 30.4 26.5 29.5 25.7 29.2 292: . 20.1 30.0 30.1 31.8 31.6 34.4 35.0 32.9 
T media 23.4 22.8 25.6 27.1 28.4. 28.9 30.2 28.5 28.4 27.2 ‘27.0 29.1 29.2 29.2 26.0 22.8. 21.4 23.9 19.8. 21.1 19.8. 214 21.7 19.2 22.5 23.7 23.1 23.9 25.5 25.6 24.9 
T minima 14.1 18.6 17.5 19.5. 20.6 20.0 € 22.9 20.5 18.9 179 18.3 18.7 18.8 21.8 19.8. 20.0 18.9 18.9 18.0 16.6 15.2 14.9 14.4 18.4 18.8 18.4 15.2 17.2 18.3 17.7 18.6 
Radiazione 25.4 19.2 27,8 27.1 27.1 27.3 26.9 21.5 26.8 27.3. 24.1 24.0 26.3 24.7 23.3 12.3 11.4. 24.5 7.9 22.6 10.5 24.5 20.5 3.1 15.8. 24.4 24.4. 23.5 23.9 23.8 23.1 








Pordenone 












































Radiazione (MJ/mq) 
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da Ie] 00 do db do o SB d 
100 
75 E 
E Sì 
_ 50 D 
(S) = 
E o 
D 
K=) S 
[ami 25 Ki 
D 
0 
Pioggia 8.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8.6 0.5 DI 11.9 7.1 3.6 0.0 0.1 0.0 31.8 2.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Vento max 9.3 5.8 8.1 12.8 9.2 5.8 7.3 6.6 8.1 9.9 6.5 5.4 4.9 15.5 15.8 7.5 3.9 9.9 6.8 12:7 bb 5.7 4.4 8.9 8.0 6.7 4.8 4.9 3.5 3.6 5.1 
Vento medio 2:11 1-3 1-5 1.6 17 1.6 2.1 1.8 2.7 3.0 1.4 1.3 1-3: 1.2 2.5 1.7 0.9 1.5 1.6 1.7 1.5 1.3 11 2.6 2.2 1.6 1.0 1.1 0.8 0.9 1-3 
T massima 29.2 27.5 31.6 32.7 34.4 35.8 35.8 35.7 35.9 34.7 35.2 36.7 36.4 35.6 31.7 27.4 24.2 29.2 24.3 29.3 25.4 27.0 26.4 21.2 27.8 29.3 30.5 30.6 33.3 33.5 31.4 
T media 22.1 22.4 25.6 27.1 28.1 29.1 29.7 28.3 28.8 27.6 26.7 28.0 28.3 27.6 25.0 22.3 20.3 22.5 19.2 21.0 20.0 20.6 21.7 19.2 21.8 22.8 23.4 23.9 25.1 25.4 24.4 
T minima 16.1 18.5 18.4 20.0 20.5 21.2 23.1 22.9 21.4 20.2 18.4 18.9 19.9 19.2 18.8 19.3 18.1 17.2 17.0 16.1 14.9 13.2 17.9 17.4 18.4 17.2 16.4 18.4 18.4 171 17.9 
Radiazione 19.3 17.7 26.3 25.5 25.6 25.5 25.1 16.7 24.7 25.4 20.8 24.2 24.2 18.5 20.5 14.3 10.3 20.3 6.2 22.2 13.7 20.5 14.9 4.3 14.4 22.5 21.9 20.7 21.9 22.2 21.1 
S 
cu) 
z 
fu) 
© 
Q 
(= 
(o) 
- 
© 
E 
E ba 
E = 
® 
(S) = 
S n°) 
ici Si 
a È 
DX 
Pioggia 5.9 13.8 0.0 22.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 16.5 15.8 0.1 14.5 11 0.2 0.1 0.0 0.6 12.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 
Vento max 6.5 5.9 5.8 9.8 6.9 6.3 6.3 10.8 LA 8.5 8.3 9.8 6.4 10.7 9.6 7.3 2.1 6.1 6.9 7.8 6.6 9.1 5.4 6.9 9.5 6.6 6.8 6.5 6.9 6.0 8.9 
Vento medio 1.6 1.4 1.4 1.9 14 1.5 1.6 1-7 1.8 1.7 1.7 1.6 1-5 1-7 17 1.7 0.3 1.5 0.7 1.6 1.2 1.6 1.3 2.0 1.9 1.9 1.4 2.0 1.7 1-3 2.2 
T massima 21.4 211 24.6 27.5 26.8 29.8 28.9 28.6 27.8 26.8 26.4 28.5 29.7 29.5 25.4 21.4 18.0 21.9 16.2 21.3 18.6 20.7 21.3 16.8 17.2 21.6 26.5 27.3 29.2 29.9 28.4 
T media 15.3 16.3 17.5 20.3 19.3 21.2 21.5 19.8 19.6 18.9 18.6 19.6 20.0 20.7 18.4 16.4 14.7 1551 13.6 14.6 13.1 13.5 14.6 14.7 14.5 14.9 18.0 19.8 20.0 19.9 19.6 
T minima 1.5 14.1 11.1 12.9 13.6 13.6 14.3 13.8 12.1 11.1 10.5 10.8 11.1 11.0 14.4 13.9 12.0 11.8 11.3 9.4 8.8 6.7 8.1 11.4 11.9 10.1 11:09 12.7 12.9 12.0 10.0 
Radiazione 19.3 13.9 22.5 26.6 24.2 26.5 26.4 18.3 25.5 26.1 24.7 25.0 24.7 21.5 17.9 13.5 5.1 16.1 4.2 19.9 9.1 25.3 14.5 8.7 Di 19.8 22.3 23.0 23.1 23.1 22.9 
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Pioggia 8400 14.8 0.0 8.2 0.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 00. 00 00 00 542 130 6.0 1.8. 13.8 560 0.2 0.0 0.00 5.6 10.2 0.0. 00 00 00 00 00 
Vento max 6.1 4.4 6.8 8.5 5.6 7.1 6.2 9.1 6.4 5.6 5.9 5.1 5.4 6.8 13.7 9.5 5.4 10.6 :1:3 6.2 7.6 6.2 7.5 Cd 6.0 7.0 7.6 7.6 6.5 6.6 9.3 
Vento medio 1.7 1.4 2.0 2.3 2.1 2.1 2.0 2.6 21 2.1 2.0 1.8 1.9 2.1 Ze1 2.4 1.5 2.3 18 2.3 2.3 1.9 1.8 1.3 1.4 1.9 259 2.0 2:2 2.3 2.3 
T massima 27.7 26.5 31.4 31.7 32.8 34.1 34.2 33.9 34.0 32.9 33.7 35.8 35.2 35.3 30.3 25.7 ZA 26.5 20.0 26.5 23.0 26.0 24.7 19.2 26.1 27.8 28.4 28.1 32.4 33.3 29.4 
T media 20.4 21.2 24.1 25.0 25.0 26.8 27.4 23.4 25.5 25.1 25:1 26.2 26.4 26.2 23.1 19.0 18.9 20.2 17:5 18.4 17.2 19.0 19.6 17.2 19.4 21.0 22.3 23.2 24.6 24.5 22.9 
T minima 13.9 17.3 16.9 18.4 18.4 18.9 20.7 18.5 17.1 17.8 16.8 17.4 18.3 18.1 17.3 16.8 16.2 16.0 15.5 13.9 13.8 12:11 14.8 15.6 16.5 15.0 15.8 18.6 17.9 17.7 15.7 
Radiazione 17.8 15.2 26.7 26.2 24.3 25.5 25: 12.5 24.6 25.0 23.4 23.9 24.5 21.3 17.3 11.0 8.7 20.5 5.0 17.3 10.8 23.4 16.9 2.4 11.7 22.4 21.9 21.4 21.7 22.3 21.2 
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[aa 
Pioggia 5.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 1.7 8.0 0.1 11.0 2.3 0.1 0.0 0.0 2.5 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 16.1 7.1 14.2 12.7 15.6 13.0 11.8 16.7 14.8 15.3. 11.8 9.3 6.6 5,5 24.6 10.3 8.9 7.2 14.5. 11.9 15.1 13.7 11.6 11.0 16.8 17.6 4.0 5.8 3.3 3.8 8.2 
Vento medio 4.7 2.3 4.9 2.7 5.1 5.1 4.8 3.3 4.9 4.6 2.5 3.0 1.9 1.6 3:5 3.1 2.0 2.5 3.1 3.1 4.4 3.6 Si 2.8 5:3 7.0 1.5 1.6 1.4 15 2.2 
T massima 28.9 25.6 31.3 31.9 34.1 36.0 35.7 34.5. 36.4 34.5 33.7 34.4 33.5 31.8 30.5 26.1 23.7 26.1 24.5. 243 23.7 27.1 25.2 25.6 27.3 28.2 € 27.2 27.0 27.5 27.8 29.6 
T media 23.9 23.0 27.3 27.5 30.3 31.2 31.5. 30.2 31.8. 28.7 27.9 296 298 28.6 27.0 229 214 24.1 21.5. 21.7 22.4 23.3 22.7 23.0 23.1 24.4. 23.9 24.2 248 25.5 25.9 
T minima 20.4 20.3 23.8 254 26.1 27.2 27.6 27.5 28.3. 246 247 26.8 27.7 264 18.4 206 193 21.6 19.1 19.1 20.7 19.9 20.2 20.9 19.8. 20.3 21.7 21.6 218 228 23.1 
Radiazione 24.4 23.4 23.9 26.3 25.5 25.7 23.9 22.2 25.6 25.7 204 244 245 22.1 20.2 7.1 8.2 22.1 5.2 20.0 9.8 23.0 21.1 4.1 14.6. 22.9 23.6 22.5 22.4 222 22.1 
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Pioggia 8.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.6 5.5 0.0 44.3 32.0 0.4 0.0 0.0 50.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Vento max 9.3 6.7 8.8 14.2 9.9 7.6 TA 12.4 8.7 9.8 8.2 5.9 7.2 5.6 20.1 6.8 3.1 6.9 10.8 1115 6.4 5.6 52 6.6 11.9 8.9 4.4 DL 4.7 4.6 6.3 
Vento medio 2.7 1.4 2.3 2.4 2.5 Di? 2.6 3.2 3.4 3.2 2.1 ETA 1.9 2.0 2.8 1.8 0.9 1.9 2.1 2.0 2.1 1.7 1:5 1.9 PAIA 2.9 1.2 12 1:2 1.3 1.3 
T massima 29.3 27.3 31.2 32.9 33.8 35.0 35.7 36.3 36.0 34.6 34.8 36.7 36.6 36.9 32.2 21:5 24.3 28.3 23.7 28.5 24.1 27.6 27.0 21,0. 28.1 28.7 29.8 29.7 33.5 34.3 31.0 
T media 22.8 21.9 25.4 26.7 27.9 29.0 29.9 28.4 29.2 27.5 27.0 28.0 28.2 28.5 24.8 22.1 20.7 22.2 18.9 20.5 19.2 20.7 21.0 18.7 22.0 23.1 22.7 23.5 25.2 25.5 24.2 
T minima 15.2 18.7 18.2 19.4 22.2 21.6 22.4 22.7 22.5 19.6 18.4 17.8 19.6 20.0 19.0 19.3 18.1 17.9 16.9 15.0 14.6 14.1 14.8 16.5 18.3 16.9 15.6 17.2 17.8 18.1 18.2 
Radiazione 21.5 17.4 25.7 25.4 25.0 24.9 24.9 18.1 24.6 25.2 22.0 23.5 24.0 22.3 20.8 11.8 9.3 20.1 554 22.6 9.7 23.4 17.6 3.6 12.8 22.4 22.2 20.4 22.0 21.8 20.3 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo Pordenone 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni significative 
del Friuli Venezia Giulia le 
raffiche massime giorna- 
liere (punti rossi, m/s) del 
vento a 10 m suddivise 
per ottante; nel box in gri- 
gio la raffica massima per 
ottante con l'indicazione 
del giorno in cui si è veri- 
ficata. 





Nella tabella è riportata la Tie<ta Udine 
velocità media del vento 
filato a 10 m (m/S), la 
velocità media (m/s) e la 
frequenza (%) del vento 
per ottante. 





Monte Zoncolan 








Gradisca d'Isonzo 
Pordenone 

Trieste 

Udine 

Lignano 


Monte Zoncolan 
* giorni mancanti 








